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P. Prezydent w Min. spr. wojk. 
Lwów, 14. sierpnia. 

Wczoraj rano p. Prezydent 

Rzpltej udał się do Ministerstwa 

spraw wojsk., gdzie przeprowa- 

dził konferencje z wiceministrami 

gen. Konarzewskim ji Burhardt- 


Bukackim, gen. Góreckim i sze- 
fem sztabu generalnego gen. Pis- 


korem. P. Prezydent informował 
się o całokształcie aktualnych za- 


gadn'sń wojskowych. 
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Premjer Bartel w Gdyni. 
Lwów, 14. sierpnia. 
Premier Bartel wyjechał wczo- 
raj do Gdyni na trzydniowy 
pobyt nad morzem. Premier po- 
wróci do Warszawy w przyszły 
wtorek. W czasie nieobecności 
zastępuje go min. Mlodzianow- 
ski. 


Marsz. Piłsudski przy pracy. 


Lwów, 14. sierpnia. 
Marsz. Piłsudski konferował wczoraj w 


Min. spraw wojskowych © sprawach admi- 
nistracji armji z szefem administracji 
gen, Konarzewskim, gen. Góreckim, 
wraz z szefem departamentu budo- 
Wnictwa wtjskowego inż. Bielińskim, 
blisko do godz, 2 w noey 
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Zmiany w armji. 
Lwów, 14. sierpnia. 

Ostatni dziennik personalny 
nr. 81 przynosi dekrety, mocą któ- 
rych gen. dywizii Rybak Józeî 
dotychczasowy dowódca O. K. 
nr. IX. w Brześciu, zostaje mia- 
nowany inspektorem armii, gen. 
dywizji Dzierżanowski Kazi- 
mierz, komendant wyższej szkoły 
wojennej, dowódca O. K. nr. Iil., 
gen. brygady Trojanowski Mie- 
czysław, dowódca IX. dywizii 
piechoty, dowódcą O. K. nr. IX. 
Brześć, gen. brygady Dziewa- 
nowski Wacław zastępca dowód- 
cy O. K. nr V. w Krakowie, ko- 
mendantem D. ©. W. w Rember- 
towie, gen. brygady Prich Ru- 
doli komendant D. C. W. Rember 
tów komendantem obozu szkoły 
artylerji w Toruniu, gen. brygady 
Mehlem Erwin, komendant obozu 
szkoły artylerii w Toruniu szefem 
IM. okręgu szefostwa artylerii, 
pułk. Dąbrowski Romuald, do- 
wódca piechoty dywizyinej 28. 
dywizji piechoty, dowódcą 28 dy- 
wizji, pułk. Sikorski Franciszek 
Józef, dowódca piechoty dywi- 
zyinej JX. dywizji, dowódcą IX. 
dywizji, pułk. Tessaro Stanisław 
dowódca piechoty 30 dyw. pie- 
choty, dowódca 30 dywizji, pułk. 
sztabu gener. Bobkowski Henryk 
pierwszy oficer sztabu inspekto- 
rjatu armji nr. III. dowódcą VIII. 
dywizji, pulk. Kristinus Franciszek 
dowódca 64 pp. dowódcą piecho- 
ty dywizyjnej 13 dywizji, pułk 
Krok-Paszkowski Henryk dowód 
ca 22 pp. dowódcą piechoty dywi- 
zyinej IX. dywizii. 
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CB gr. Wychodzi codziennia wieczorem. 


Prof. Kemmerer we Lwowie. 


Lwów, 14. sierpnia. 

Członkowie amer. misji exportów 
przybyli do Łwowa w piątek rano. 

Przedpoludniem prof. Kemmerer i 
p, Broderick mieli konferencje z przeł- 
stawicielami Banku Polskiego, Tow. 
Kredytowego Ziemskiego, Związku ban 
ków i Izby Handlowej, popołudniu zaś 
z przedstawicielami Banku Rolnego, 
Banku Ziemian, Banku Rolniczego, 
Banku Hipołecznego, Poł, Banku Prze- 
mysłowego, Banku Gosp. Krajowego i 
Gal. Kasy Oszcz Prof, H. Lutz badal 
działalność Lwowskiej Izby Skarbowej. 


Wieczorem w Prezydjum miasta odbył 
sie na cześć misji prof, Kemmerera ban- 
kiet, w którym wzięło udział 30 osób. O- 
prócz członków misji i towarzyszących 
im delegatów z Warszawy, zjawili się 
wojew. Garapich z żoną, prez. Kolischer z 
zona, wicewoj. Eckhardt,  wicepr. Izby 
handl. Rucker i Róflinger, prezydjum giel- 
dy: dr. Boziewicz i prez. Chajes, dyr. ban- 
ków Zgórski i Reiner, sen. Thullie, prof. 
Wereszczyński, radni Włodzimirski i Sud- 
hof, dyr. Trawiński,  Toastów z powodu 
zmęczenia gości podróżą — nie wygła- 
szano. Jutro misja odbędzie dalsze konfe- 
rencje ze sferami przemysł., poczem Wy- 
jeżdża do Borysławia, skąd wróci w nie- 
usielę popołudniu, zaś wieczorem odje- 
dzie do Warszawy. 


Polacy na Dalekim Wschodz e. 


Lwów, 14. sierpnia. 

P. Prezydent R'plej przyjał na 
aud.encji delegata in tytucyj kulturalno- 
<światowy h p skich w Mandżu ji p. 
Tadeusza Szukewi za, kór, w dłuż= 
szem spr wozeaniu przedstawił poło- 
żenie placów k społecznych, jak kośc o= 
łów, sz ół, stowarzyszeń, burs, schio- 
niska dla bezdomnych w Charbinie o- 
raz wskazał na doty hczasowy nieznacz- 
ną pomoc, udzieloną przez władze cen- 
tralne w Polsce tym instytucjom, nie= 
zbędnym dla licznej j szcze kolonii, 
która się pow eksza wskutek przyjazdu 
kupców polskich na Daleki Wscud 
dla : awiazania stosunków hand owych 
m ędzy Polską i Chinami, 

P. Frezydent zainteresował sig wy- 
nikami działalności delegata dla rato- 
wania zagrożonych placówek polskich, 
podkreśl ł nie uleg ja ą żadnej wątpli- 
wości ogromną  doniosłość nie:ienia 
pomocy te kolonji w jej pracy kultur= 
no-ośsiatowe or z zaznaczył, że wy- 
d tne pzlepszeni położen a gospoda - 
<zego pozwoli w niedal:kiej p zyszłoś i 
na sze sze okazanie p mo:y zagrożo= 
nej placówce polski polskiej, 


Hspóin: Ministerstwo 
Lwów, 14. sierpnia. 

L'ga pracy wystosowała do Sejmu, 
Senatu i Rządu memorjał w sprawie 
poddania czynników wytwórczości ji ~ 
dn mu M ni terstwu. W praktyce ;ro- 
ekt Ligi pracy sp owadza sig do pola" 
cz na w jedno Ministerstwo irzech 1e- 
sortów p:zemysłu i handłu, rolnictwa i 
pracy. 


— o — 
Dolar w Warszawie, 
Lwów, 14. sierpnia. 
Cza'na giełda z miera Popołudniu 
rie dokon.no żadnej t'ansikcji. Kurs 
w, zaofiarowaniu 9'04 - 9°03. 
PA i 


Redukcje personalne w P. 4,0 
Lwów, 14. sierpnia. 

P. K. O. przedłożyła Ministerstw ! 
ska.bu wykaz osób usuniętych z urzędu 
od chwi: ustąpienia śp. Lindego do 
10. bm W czasie tym usunięto 95 osób, 
z tego '3 ze stanowisk kierowniczych. 
W tej liczbie jest 20 osib zredukowa- 
nych z powodu braku zaufania władzy 
do nich. Są to równi 2 przeważnie lu: 
dzie na wyższych stanowiskach. Za- 
uważyć należy, że przeniesienie w Stan 
spoczynku nie przerywa dochodzeń dy- 
scypl narnych, a w zależności cd wy- 
ników tych dochodzeń emerytury będą 
cofnięte lub dalej wypłacane. 


Zamówlenia . kolejowe. 

Lwów, 14. sierpnia. 

Z pow du stałego zwiększania się 
eksportu węgla Ministerstwo kolei za- 
mówiło w fsb ykach kr jowych 110 
nowych parowozów. Warsz. S. A. bu: 
dowy parowozów otrzymała zamówienie 
na 40 parowozów i 15 do n-prawy, 
fabryka w Chrzanowie 40 parowozów 
nowych, Cegielski 30 nowych paro- 
wozów. — Op ócz tego fabryki otrzy- 
mały zamówienia 1a k Ika tysięcy wę- 
glarek, 


—— 


Protest Pola? iw, obywateli 
ñzeszy niemieckiej. 


Lwów, 14. sierpnia. 

W rocznicę konstytucji weimarsk ej 

w prasie polskiej, v yc odzącej w Niem- 
czech, ukazały sę jednobrzmiące arty- 
kuły, w których zazn czono, ż Polacy 
lojalni obywatele Niemiec ch jeliby u- 
ważać rocznicę konstytucji za dzien 
świąt czny, .le nie m gą tego uczynić, 
bo ne korzystają w ramach konstytucji 
z wolności przysługującej innym oby- 
watel m, nie są traktowani sp awiedli- 
wie prz:z państwo i podobn'e jak inne 
mniejszości są uważani za obywateli 
drugiej klasy. Artykuł 113 konstytucji, 
gło ządy, iż mniejszości nie powinne 
być krępowace w używaniu języka w 
szkołach i urzędach, pozostał martwą 
lteią. Przepisy do tego artykułu nie 
z sały wydane, ho iaż światu się głosi, 
iż położenie mniej zości u egło popra- 
wie. DI tego dzień święta narodowego 
w Niemc ech jest dla Poaków obywa- 
teli n emieckich dniem sr utku.ę 

pozna ES 
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Panama w policji lubelskiej. 
Lwów, 14. sierpnia. 

Jak donosza z Lublina, śledz- 
two w sprawie skandalicznych 
nadużyć popełnianych przez Sze- 
reg wyższych funkcionariuszy DO 
licyjnych w Lublinie zostało już 
ukończone. Rezultat tego Sledz- 
twa potwierdził niestety wieści, 
które krążyły po mieście i okoli- 
cy odnośnie do owej „panamy“ 
policyjnej. Okazało sie, że pogłe- 
ski, stwierdzające jakoby w to- 
nie pelicji, państwowei w Lubli- 
nie działy się rzeczy kolidujące w 
wysokim stopniu z przepisami 
służbewymi, a nawet z kodeksem 


karnym, byiy całkowicie uspra- 
wiediiwione. 
W rezultacie prowadzonych 


dochodzeń szereg wyższych iun 
kejenarjuszy policji państwowej 
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Adres Redakoji I Administracji: 
Lwów, Chorążczyzny 31 


w Lublinie, mianowicie komen- 
dant Pisarski, kierownik urzędu 
śledczego W.oiakowski. oraz nad- 
komisarz Galas zostali pociągnie- 
ci do cdpowiedzialimosci karno-sg= 
dowej, natomiast kierownik I. ko- 
misarietu Skalski, oraz dwóch ko- 
misarzy, Idczakawski i Szpala, 
zostali przeniesieni w drodze dy- 
scyplinarnej do  woiewództw 
wschednich. 


katastrofa lotnicza. 


Lwów, 14. sierpnia. 
Z Lidy donoszą: Wczoraj przy wykony= 
waniu myśliwskiego lotu ćwiczebnego na 
aparacie typu „Spad“ zginał dowódca 
eskadry lotniczej, kap. pilot Ignacy 
Sękowski. Powodem katastrofy była 
utrata szybkości przez samolot, skut- 
kiem czego aparat dostał się w t, zwą 
„korkociąg“ i runął ze znecznej wyso- 
kości na ziemię, rozrzaskując się 1 
grzebiąc pod sobą lotnika. 
——0——— 


Na pograniczu. 
- Lwów, 14. sierpnia. 
Z Wilna donoszą: Od kilku dni na gra- 
nicy ros. zauważono szybujące samoloty so- 
wieckie. Samoloty te odbywają lot wzdłuż 
granicy na wysokości 2U0—sU0 m. i poro- 
zumiewaja się z sowieckimi posterunkami 
granicznymi, Według twierdzenia bolsze- 
wickiej straży granicznej aeroplany mają 
ża zadanie patrolowanie linji granicznej w 
obawie przed pożarami lasów (?), które 
siale trawią sowiecki pas pograniczny. 
<M 


Strajk, 


Lwów, 14. sierpnia. 
Strajk robotników zajętych przy bu- 
dowie nowego skrzydła w gmachu 
Sejmu, przy ul. Wiejskiej, trwa w dal. 
szym ciągu. Strajkuje kilkadziesiąt ro- 
botników. 


——— 
Rumunja zbrol sip. 
Lwów, 14. sierpnia. 


Rumuński minister wojny 
gen. Mircescu wypracował plan 
zbrojeń obliczony na 10 lat. Ce- 
lem obrad nad tym planem zbie- 
rze się rada obrony krajowej po 
powrocie króla. W rzadzie istnie- 
je tendencia nakłonienia wszyst- 
kich przywódców partii, aby 
przez czas potrzebny do przepro- 
wadzenia planu zbrojeń pop: terali 
wnioski dotyczące sum pienięż- 
nych koniecznych do zrealizowa- 
nia zbrojeń. 
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Ze strefy okupowanej. 


Lwów, 14. sierpnia, 

„Voss. Złg,* dowiaduje sie. że w naj- 
błiższym czasie nastapi zmniejszenia 
kontyngentu nadreńskiej armji okupa- 
cyjnej o 10.909 ludzi, Francja zmniej- 
szy swcje wojska okupacyjne z 58.000 
na 50,000, Anglia i Belgja z.13.0600 na 
10000, tak, że w Nadrenji pozostanie 
ogółem około 69.609 wojska, Pozatem 
ma być przeprowadzone tego rodzaju 
przegrupowanie armji nadreńskiej, a- 
by okupacja zewnętrznie była jak naj- 


mniej widoczną. 
=: 
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Życie polityczne. 
Lwów, 14. sierpnia. 

— Umowa weterynaryjna polsko cze- 
chosłowacka, regulująca import bydła 
polskiego do Czechosłowacji :os'ala 
ratyfikowana. Wejście w życie umowy 

przewidziane jest na 21 b. m. 
— W Pekini: rozlepiono odezwy, o- 
strzegające, że uprawianie propagandy 
komunistycznej karane będz:e śmiercią. 


| * Informacje 


Lwów, 14. sierpnia. 

— Konflikt z pracodawcami zosta- 
nie prawdopodobnie zakończony w An- 
glji w ciągu przyszłego tygodnia. 

— Między stacj. mi Freising i Moes- 
burg wykoleił się pociag po pieszny z 
Berlina. Trzy wozy zostały wywrócone 
Według pogłosek 12 osób zostało za- 
bitych, według zaś innych wersji 15 osób 
jest ciężko rannych a 20 lekko. 

— W ostatnich czasach co az czę 
ściej wydarzają się w R sji rozruchy 
na tle religijnem. Poważn ejsze rozmiary 
przybrały incydenty podobne w Odessie. 
Aresztowano 28 uczestników bijatyki. 

— (elem udostępnienia wszystkim 
podróży wagonami sypialnymi, min. 
koleji udzieliło pozwolenie na urucho- 
mienie wagonów sypialnych 3. klasy. 

— (Czeska żandarmerja wytropiła 
szajkę bandytów, która wczoraj doko- 
nała napadu rabnnkowego na pociąg 
pod Zylinem na Slowaczy2nie- Po dłuż- 
szej wymian e strzałów jednego bandytę 
zabito, 3-ch ujęto, jeden zdołał zbiec. 

— Z Tokio donoszą: Wskutek za- 
łamania się wielkiego mostu kolejowego 
pod Nagasaki w chwili przejeżdżania 
przez ten most pociągu z Tokio 60 osób 
poniosło śmierć na miejscn, 100 osób 


ejst rannych. 
mm: 


Gziczerin ciężko chory. 
Lwów, 14. sierpnia. 
„Berl, Tageblatt“ donosi, że Gziezerin 
zapowiedział przyjazd swój na krótki 
pobył dn Wiesbadenu na koniec przy- 
szłego tygodnia, Podróż nie ma chara- 
kteru oficjalnego. 

Z Moskwy donoszą: Słan Cziczerina jest 
tardzo niebezpieczny. Lekarze oba- 
wiają się lada dzień katastrofy. Czi- 
czerin ma wysoką gorączkę i jest nie- 
przytomny, 


2 Rady Ligi Narodów. 


Lwów, 14. sierpnia. 
* W sprawie reonganizacji Rady Ligi Nar. 
Briand porozumiewał się już z ambasado- 
rami Hiszpanji, Polski i Japonji. Watpliwe 
jest, aby próby porozumienia wydały re- 
zułtaty, 


Protest Sowietów. 


P Lwów, 14 sierpnia. 
Komisarjat ludowy do spraw zagran. 


w najbliższym czasie zaprołestuje e- 
nergicznie przeciw porozumieniu fran- 
cusko-rumuńzkiemu. Cziczerin zamie- 
rza wskazać w nocie na niewątpliwą 
tendencję traktatu skierowanego prze- 
ciwko interesom SSSR. zarówno w 
dziedzinie terytorjalnej (eprawa Bessa- 
rabji) jak i w zakresie zagadnień go- 
spodarczych. Prasa tutejsza stwierdza, 
że Poincare wbrew nadziejom stosuje 
wobec Sowietów systematycznie wrogą 
politykę, która uzależnia całkowicie 
Francję od imperjalizmu W, Bryta- 
nji (9), 


A 
LJ . . ow 
Koleje drożeją we Francji. 
Lwów, 14. sierpnia. 
Wyższa Rada kolejowa postanowiła 
podwyższyć osobową taryfę kolejową 
o 30 proc., taryfę towarową o 24 proc. 
Podwyżka została uchwalona pod na- 
ciskiem Peincarego. 


— a 
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„GAZETA LWOWSKA" 


z dnia 15. sierpnia 1926. 


Co dzień niesie? 


Administracja „Gazety Lwowskiej" 
przyjmuje ogłoszenia tylko przy równo- 
czesnem złożeniu gotówki. 


A RÁ 


Sobota, 14 sierpnia. Rz. kat. Euze- 
bjusza. — Gr. kat. 1 Serpeñ P. C. Ch. 
Niedziala, 15 sierpnia. Rz. kat. 12 
po Z. Sw. — ur. kat. 8 po Sosz. 
E 
TEATR WIELKI. 


Sobota, 14. bm. „Nietoperz“. 
Niedziela, 15. bm. ,¡Marjetta”, 


TRATR NOWOŚCI. 


Sobota 14. bm. „Proboszcz wśród boga- 
czy“. Gośc. występ Aleksandra Zelwero- 
wicza. 

Niedziela, 15. bm. „Proboszcz wśród bo- 


gaczy". Gościnny występ Aleksandra Zel- 
werowicza. 
A n 
Tow. Ochrony  Lokatoróx wzywa 


wszystkich, którym grozi eksmisja (ruma- 
cja) z mieszkania, by zgłosili się w biurze 
Tow. Rynek 1. 8, IL. p. w godzinach od 
B-tej do 7-mej wieczorem, celem  zareje- 
strowania i przedstawienia tych spraw Wo 
jewództwu we Lwowie. Termin zgłoszenia 
od 16. du 20, bm. Niezgłoszeni przypiszą 
sobie sami ewentualne następstwa. 

Izba Rzemieślnicza zwraca uwagę 
swym Czlonkom, że na, tegorocznych Tar- 
gach Wschodmich, rękodzieło polskie może 
wystawić swe wytwory w pawilonie Cen- 
tralnym. Wszyscy, którzy mają zamiar 
wystąpić ze swymi okazami, zechcą ła- 
skawie jak najrychlej zgłosić się w bliurze 
Izby Rzemieślniczej we Lwowie, przy ul 
Kościelnej 1. 8, I. p. 

Obrońcy Lwowa stawią się w miedzielę, 
dnia 15, sierpnia br. o godz. 8 rano przed 
lokalem Związku, celem wzięcia udziału 
w uroczystem nabożeństwie polowem z 0- 
kazji Święta Żołnierza. Za Radę Z. O. L. 
Leon Tychowski. 

Wyższa Szkoła Handlowa w Warsza- 
wie. Pan Minister Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego zatwierdził dnia 
21. lipca 1926 r. regulamin uzyskania stop- 
nia magistra i doktora nauk ekonomicz- 
nych w Wyższej Szkole Handlowej w 
Warszawie. Władze aakdemiekie na rok 
1926/27 ukonstytuowały się jak następu- 


je: Rektorem wybrany został prof. Bole- 
sław Miklaszewską, Prorektorem prof. Kazi- 
mierz Kasperski, Sekretarzem Senatu prof. 
Zygmunt Limanowski, wszyscy ponownie. 

Zapisy na rok 1296/27 przyjmowane 
będą w Sekretarjacie Szkoły od dnia 1. do 
15. września. O terminie rozpoczęcia wy- 
kladów w nowym gmachu przy ul. Rako- 
wieckiej powiadomimy oddzielnie. 

Dwa nowe filmy sowieckie. Wytwórnia 
fiimowa „Sowiętkino' przystąpi w paj- 
bliższym czasie do wykonania dwu ro- 
wych filmów. Jeden z meb pt. „Feliks 
Dzierżyńsk: * przedstawić mea życie 1 dzia- 
łalność zmarłego przywód:y komunistów 
rosyjskich, w drugim zaś odzwierziedlone 
zostanie Zyole stiicy Ros: suwierk:ei --- 
Moskwy. 

„Kurjer carski i „Nędznicy”, dwa 
wspaniałe obrazy wytwórni francuskiej za 
demonstrowano onegdaj w kinie „Apollo“ 
dla przedstawicieli prasy Odkładając szersze 
omówienie tych znakomitych filmów do 
czasu ich publicznego wyświetlenia, które 
nastąpi w październiku, ograniczamy się 
na razie do stwierdzenia, że oba obrazy 
są wyrazem najwyższego kunsztu aktor- 
skiego i reżyserskiego, oraz techniki filmo- 
wej. Zarówno „Kurjer carski“ z Możuchi- 
nem w tytułowej roli (obraz osnuty na tle 
powieści Vernego), jakoteż nowa realizacja 
„Nędzników* wywołały wieopisany za- 
chwyt widzów i nie należy wątpić, że oba 
filmy staną sie „gwoździem“ nadchodzące- 
go sezonu filmowego. 


Ze stałej rubryki. Prof. Uniw. Ro- 
manowi Barączowi (Batorego 36) gdy 
przechodził wczoraj przez pl. Solskich 


skradł „niewyśledzony sprawca' z kiesze- 
ni kamizelki złoty męski, kryty zegarek ze 
złotym łańcuszkiem wart. 300 zł. — Ki- 
wie Diamandowi, woźnicy z Rozdołu z fu- 
ry na ul. Żółkiewskiej skradziono 4 bok- 
sowe skóry wart. 250 zł. — Bartł. Chmie- 
lowskiemu (Hausnera 15) skradziono port- 
fel z 50 zł. i legitymację wystawioną przez 
Kuratorjum szkolne. — do budki z cukra- 
mi Pepi Feller (pl. Gołuchowskich) dostał 
się nieznany złodziej i skradł większą 
ilość czekolady wart. 120 zł. — Miecz. 
Lekczyńskiego (Zniesienie 5) idącego wczo 
raj przez ul. Marcina zaszedł ktoś z tyłu 
C Wyrwal mu z ręki pakiet zawierający 
zefir wart, 117 zł. Sprawca zbiegł. 


Następca Wojkowa. 


Lwów, 14. sierpnia. 

W Moskwie rozeszły się pogłoski iż na 
stanowisko posła sowieckiego w Warsza- 
wie ma być wyznaczony jeden z naj- 
wybitniejszych przedstawicieli opo- 
zycji, co miałoby być, według tutej- 
szego wyrażenia, honorową banicją, 

Kandydatura  Joffego jest jednak 
nadal aktualną, w razie, gdyby nie 
objął on placówki w Pekinie. 


Wktady oszczędnościowe w złocie 


Lwów, 14. sierpnia. 
Warszawska PKO. rozpoczęła przyjmo- 


wanie wkładek oszczędnościowych opro- 
centowanych na 6 procent rocznie w 
złocie, Wklady znosić można bądź w 
złotych obiegowych, bądź też w ob- 
cych walutach i monetach złotych. 
Wypłata obliczona będzie wedle war- 
tości jednego grama złnta ogłoszonej 
codziennie w „Monitorze Polskim“, 
Termin wypowiedzenia, wkładów od 6 
miesięcy do roku, zależy od wysoko- 


ści sumy. 
k a 


Znowu wybuch amunicji. 


Lwów, 14. sierpnia. 

„Tel. Union“ donosi, że w półn. Szwe- 
cji, w Kiruna, wyleciało w powietrze 
kilka magazynów amunicji. Siła wybu- 
chu była tak wielka, że pięć wielkich 
budynków, znajdujących się w pobliżu 
magazynów, uległo zupełnemu znisz- 
czeniu, W czasie gaszenia ognia zgi- 
nął jeden strażak, 

Z Bari donoszą o nowej eksplozji w tamt. 
fabryce prochu. Do tej pory wydobyto 
z paśród gruzów 7 zabitych i 4 ciężko 
rannych. 


PEI 
q A 


$ Lwów, 14. sierpnia. 

Z N. Jorku donoszą, że miasto 
zostało nawiedzone gwałtownym 
orkanem. Przeszło w sto budyn- 
ków uderzyły pioruny. Woda 
wtargnęła do kolei podziemnej. 
wskutek czego nastąpiła nieopi- 
sana panika. Tysiące osób musia- 
ło opuścić wozy kolejowe. 

ZE ME 


Trzęsienie ziemi. 


Lwów, 14. sierpnia. 

Przed k'lku dniami w Galaczu od- 
czuło trzęsienie zi:mi. Wstrzą y byly 
tak silne, że w wielu doma h poprze- 
wraca y się meble, a w niżej położonej 
dz'elnicy w sz:regu domów zarysowały 
s'ę ściany. 

— — 


frwawy dramat. 
Lwów, 14. sierpnia. 

Wczoraj oko'o poiudnia urzędnicza 
kolonja na Żoliborzu stała się terenem 
krwawego dramatu, k'óry pociągnął za 
sobą Śmierć dwojga osób. Wraz z mat- 
ką mieszkała tam 23-letnia Marja 
Dzierzbicka, urzędniczka Trybunału ad- 
ministracii. W sw im czas'e Dzierzbicka 
nawiązała bliższą znajomość z mieszkań- 
cem Ļwowa około 40-ietnim Salamo- 
nem Cibo em-Platti. Znajomość przer>- 
dziła się w głębsze u zucie i Platti 
zamierzał sę ożenić z Dzierzbicką. O- 
negdaj przyjechawszy do Warszawy, 
Platti dowiedział się, że narzeczona 
jego zaręczyła się z pewnym pułkowni- 
kiem, co tak podziałało ra niego, że 
dwoma wystrzałam: w serce położył 
trupem Dzierzbicką, a następnie strza- 
łem w skroń zadał sob e śmerć, przed- 
tem jeszcze stizeliwszy do brata Dzierz- 
bickiej. Strzał ostatni chyb:ł. 
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| OGŁOSZENIA. 


UZNANIA ZA ZMARŁEGO. 


T. 236/26/3. Ir» Langenauer recte 
Leiter, urodzoay 1890 w Strzelisrach 
nowycr, jako żołnierz zaginął. Celem 


uznan'a go za zmarłego, wzywa sis, 


aby do pół roku od ogłoszenia udzielono 


wiadomości O nim sądowi. 
Sad okregowy cvw.. Oddział VII 
Lwów, 27 I pca 1926. 5783 


T. 145/26. Józef Ralko z Ladzina, za” 
tiną w Ameryce. Sąd wzywa każdego, 
ktoby o nim miał wiadomość, aby dał 
znać sądowi do 1 roku. W braku wia- 
domości o nim w tym czasie uznany 
będzie za zmarłego. 

Sąd okręgowy Oddz. IV. 
Sanok, 26 lpca 1926. 5872 


T. 181/26. Wasyl Chodonowicz, Syn 
Wasyla, urodzony 1866 w Zawadowie, 
jako żołnierz w bitwie pod Żółkwią 1610 
renny, nie daje wiadomości, Wzywa się, 
by do roku od ogłozzenia «dzielono wia- 
domości o zaginionym sądowi lub ku- 
ratorowi cr. Micha ówi Schwarzowi, ad- 
wokatowi w Przemyślu. 

Sąd okręgowy 
Przemyśl, 13 lipca 1926. 5768 


T. 67/26. Bazyli Jaszczyszyo, syn Ba- 
zyłegó, urodzony w Rozovowicach 1876 
zami=sz:aly w Grochowcach, powołany 
podczas wojny jako p dwoda, nie daje 
wiadomości od 1914. Wzywa się, by do 
pół roku od ogłoszenia udzielono wiado- 
mości o zaginionym sądowi lab kurato- 
rowi D owi Michało»i Schwarzowi, adw. 
w Przemyślu. 

Sąd okręgowy. 
Przemyśl, 27 czerw.a 1926. 5767 


T. 133/26. Franciszek Tulek, urodzo=- 
ny w J rosławiu 1882, żołnier , zaginął 
na froac e 1917, Wzywa się, by do pół 
roku od ogłoszenia udzielono wiadomości 
o zaginionym sądowi ub kuratorowi i 
obrońcy węzła ma:żeńskieżó dr. Gross- 
manowi. adwokatowi w Pr. emyślu. 

Sad okreguwy. 
Przemyś!, 16 li, ca 1925. 5762 


T.E01/24. iwan Labojío po Fedku, 
urodzony 1896 Jatwiegl, jeniec wojenny 
z Rosi, ed 1920 nie daje wiadomości. 
Michał Łabojko po Fedku, urodzony 1843 
la więzi, w Albanji 1917 zaginął. Celem 
uznania ich zmar.ymi wzywa się, by do 
pół roku od ogłoszenia sądowi albo 
Goldmanowi, adwokatowi w Mościskach 
kuratorowi, udzielono wiadomości © za- 


ginionym. 
Sąd okręgowy. 
Przemyśl, 25 ma a 1925. 


24712413. Wdrożenie postępowania ce- 
lem uznania za zmarłego. Marja Procyszym 
wniosła o uznanie męża Jana Procyszyne 
za zmarłego. Z zeznań zapezysiężonych 
świadków Jana Uniata i Piotra Szwedy, o- 
raz wnioskodawczyni i poświadczenia 
Zwierzchności gminnej z daty Jatwięgi 
18. listopada 1924 wynika, że Jan Procy- 
szyn jako żołnierz 34 p. p. nuszenia armji 
austr. brał udział w bitwie załogi twierdzy 
Przemyśl podczas wypadu nocnego Z 
twierdzy w jesieni 1914 ı w bićwie został 
ciężko raniony. Od tego czasu niema o nim 
żadnej wiadomości, zaczem zachodzi do- 
mniemanie, że nie żyje. Na podstawie u- 
stawy z 31. marca 1918 N. 128 Dzpp. wdra- 
ża się postępowanie celem uznania za 
zmarłego Jana Procyszyna z Jatwięg. Wy- 
daje się przeto ogólne wezwamie, aby u- 
dzielono sądowi lub kuratorowi Dr. Marja- 
nowi Szanserowh adw. w Samborze wia- 
domośc: v pewyż wymienenym 311 ti- 
tejszy ną pońowną prośbę po dniu 1. iule- 
go 1927 rozstrzygnie o uzmaniu za zmar- 
łego. . 5878 

Sąd okręgowy, Oddział V. 

Sambor, dnia 16. stycznia 1925. 


T. 466/25/4. 'Wdrożenie postępowania 
celem uznania za zmarłego. Józef Łazorko 
z Beñkowej Wiszmi wmiósł o uznanie Ba- 
zylego Lazorko s. Teodora z Beńkowej Wi- 
szni za zmarłego. Wedle zaprzysiężonych 
zeznań Józefa Łazorka s. Teodora i Józefa 
Łazorka, oraz poświadczenia Urzędu gmin- 
nego dtto Beńkowa Wisznia 4. listopada 
1925. Jóżef Łazorko wstąpił w r. 1919 do 
wojska ukraińskiego i w r. 1920 na Ukra- 
inie miała zachorować ma tyfus — od tego 
czasu ślad o mim zaginął, Zachodzi do- 
mniemanie, że nie żyje. Na podstawie u- 
stawy m 16. lutego 1883, Nr. 20 dzpp. wdra- 
ża się postępowanie celem uznamia za 
zmarłego. Wydaje się przeto ogólne we- 
zwanie, aby udzie'oro Sądowi luk 1irato- 
rowi Drowi Jackowskiemu w Samborze 
wiadomości o powyż wymienionym. „Sąd 
tutejszy ma ponowną prośbę po dniy 1. 


5771 


„GAZETA LWOWSKA" 


z dnia 15. sierpnia 1926. 
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przez siebie lub kogokolwiek wydrukowaną ¡ Sokalu, który samoistnie podpisywać bę- 


lipca 1927 rozstrzygnie o uznaniu za zmar- 
łego. 5877 
Sąd okręgowy, Oddział V. 
Sambor, dnia 1. czerwca 1926. 


T. 483/25/4. Wdrożenie postępowania 
celem uznania za zmarłego. Parańka Bre- 
gej z Koropuża wniosła « uznanie za 
zmarłego jej brata Piotra Maćków, syna 

rocia, ur. w r. 1893 w Koropużu. Wedle 
Zaprzysiezonych zeznań Parańki Bregiej i 
wana Paniątki, oraz treści poświadczenia 
Urzędu gm. dtto Koropuz 10. lipca 1925. 
Piotr Maćków jako żołnierz austr. brał u- 
dział w walkach na froncie włoskim i miał 
tam paść w r. 1918. Od tego czasu nie ma 


0 nim żadnej wiadomości, zachodzi przeto” 


domniemanie, że nie żyje. Na podstawie 
ustawy z 31. marca 1918 Nr. 128 Dz. pp. 
wdraża się postępowanie celem uznania za 
zmarłego Piotra Maćków. Wydaje się prze- 
to ogólne wezwanie, by udzielono tut. Są- 
dowi lub kuratorowi Dr. Jackowskiemu 
wiadomości o wyżej wymienionym. Sąd 
tuiejszy na ponowną prośbę po dniu 1. 
Marca 1927 rozstrzygnie o uznaniu za 
zmarlego. 5874 

Sąd okręgowy, Oddział V. 

Sambor, dnia 2. czerwca 1926. 


T. 318/25/24. Wdrożenie postępowania 
celem uznania za zmarłego. Marja Byk z 
Bani Kotowskiej wniosła o uznanie za 
zmarłego Franciszka Byka z Bani Kotow- 
Skiej. Wedle zeznań zaprzysiężonych Ma- 
rji Byk i treści pisma Urzędu gm. dtto Ba- 
Dia Kotowska 21. stycznia 1926 L. 162/26. 
Franciszek Byk został powołany w r. 1914 
Jako podwoda wojskowa austr. i od tego 
czasu ślad o nim zaginął Zachodzi do- 
mniemanie, że nie żyje. Na podstawie u- 
stawy z 31. marca 1918 N. 128 Dzpp. wdra- 
Za się postępowanie celem uznania za 
zmarłego Franciszka Byka. Wydaje się o- 
gólme wezwanie, aby udzielono Sądowi lub 
Kuratorowi R. Jackowskiemu, adw. w 
Samborze wiadomości a powyż wymienio- 
nym., Sąd tutejszy na ponowną prośbę po 
dniu 1. marca 1917 rozstrzygnie o uznaniu 
Za zmarłego. 5875 

Sąd okręgowy, Oddział V. 

Sambon, dnia 21. maja 1926. 

T. 465/25/4. Wdrożenie postępowania 
celem uznania za zmarlego. Józef Łazurko 
Ma Wiszni wniósł a uznanie za 
Beńk ego Dymitra Łazurko, s. Teodora z 
owej Wiszni. Wedle zaprzysiężonych 
zeznań Józefa Lazurko s. Teodora, Teodo- 
Ta Kowałyka i Józefa Łazurko, Dymitr La- 
Zuko powołany w r. 1915 do austr. służby 
Wojsk., brał udział w walkach w Albanii i 
0d r. 1918 ślad o nim zaginął. Zachodzi: do- 
mniemanie, że nie żyje. Na podstawie u- 
stawy m 31. marca 1918 Nr. 128 Dzpp. 
wdraża się postępowanie celem. uznania za 
zmarłego. Wydaje się przeto ogólne we- 
źwanie, aby udzielono Sądowi lub kurato- 
Towi R. Jackowskiemu, adw. w Samborze 
wiadomości o powyż wymienionym. Sąd 
tutejszy na ponowną prośbę po dniu 1. 
marca 1927 rozstrzygnie o uznaniu za 
zmarłego. 5876 

Sąd okręgowy, Oddział iV. 

Sambor, dnia 1. czerwca 1926 

Lcz. T, 126/26/3. Józef Słotołowica z 
Wujskiego zaginął w niewoli ukraińskiej. 
Celem uznania go za zmarłego, wzywa się 
o udzielenie wiadomości Sądowi da 3 mie- 
Sięcy, 5871 

Sąd okręgowy, Oddział IV. 

Sanok, 5. sierpnia 1926. 


LICYTACJE. 


E. 1287/26/6. Edykt licytacyjny. Dnia 
8. września 1926 o godz. 10 odbędzie się 
w podpisanym sądzie, sala Nr. 73 licytacja 
następującej realności: lwh. 1510, 1658 i 
1859 ks. gr. gm. Nowy Sącz, składających 
Się z gruntu w obszarze 843 sążni i domu 
piętrowego, 2 szop i ogrodzenia. Wartość 
Szacunkowa 64.760 zl. Najniższa oferta 
48.173 zł, Prawa, które stałyby na przesz- 
kodzie powyższej licytacji, należy najpó- 
2niej na terminie licytacyjnym przed roz- 
poczęciem licytacji w tym sądzie zgłosić, 
W przeciwnym bowiem prawa te na nieko- 
Tzyść wierzyciela w dobrej wierze w od- 
niesieniu do tej realności zrealizowane by 
być nie mogły. Zresztą odsyła się intere- 
Sowanyeh do edyktu licytacyjnego, umie- 
Szczonego na tablicy sądowej. 5817-3 

Sąd powiatowy, Oddział TV. 
Nowy Sącz, dnia 15. lipca 1926, 


E. 1532/26/5. Edykt licytacyjny. Dnia 
15. września 1926 o godz. 9. odbędzie się 
W podpisanym sądzie, sala Nr. 73 licytacja 
Masctępującej realności: połowa realności 
twh. „578 ks. gr. gm. Nowy Sącz, składają- 
Ce] się z 793 m. kw. gruntu i domu parte- 
Towego nie wykończonego i szopy, Wartość 
Sząc, 1100 zk Najniższa oferta 550 zł. 
Prawa, które stałyby ma przeszkodzie po- 
Wyższej licytacji, należy najpóźniej na ter- 
Mimie licytacyjnym przed rozpoczęciem b- 
Cytacji w tym sądzie zgłosić, w przeciw- 
nym bowiem razie prawa te ma niekorzyść 


wierzyciela w dobrej wierze w odmiesieniu 
do tej realności zrealizowane by być mie 
mogły. Z resztą odsyła się interesowanych 
do edyktu licytacyjnego, umieszczonego na 
tablicy sądowej. 5818 
¡Sad powiatowy, Oddział TV, 
Nowy Saca, dnia 25. lipca 1926. 


E. 1150/26/18. Edykt licytacyjny. Dnia 
15. września 1926 o godz. 10. odbędzie się 
w podpisanym sądzie, sala Nr 73 licytacja 
następującej realności: połowa realności 
lwh. 42 ks. gr. gm. Bielsko, składająca się 
z 13 morgów 893 sążni gruntu, oraz domu 


i stodoły. Wartość szacunkowa 2884 zł. 
Najniższa oferta 1069 zł. 32 gr. — 
Prawa, które stałyby nia przeszkcdzie po- 


wyższej licytacji, należy najpóźniej na ter- 
minie licytacyjnym przed rozpoczęciem li- 
cytacji w tym sądzie zgłosić, w przeciw- 
nym bowiem razie prawa, te mia, niekorzyść 
wierzyciela w dobrej wierze w odniesieniu 
do tej realności zrealizowane py. być nie 
mogły. Z resztą odsyła się interesowanych 
do edyktu licytacyjnego, umieszczonego na 
tablicy sądowej. 5878 

Sąd powiatowy, Oddział FV. 

Nowy Sącz, dnia 18. lipca 1926. 


E. 489/26/3. Edykt licytacyjny. Na za 
danie Mendla Fabera, odbedzie sie dnia 27 
sierpnia 1926 o godz. 10 rano w Sadzie 
niżej wymienionym w biurze Nr. 9 w Gry 
bowie licytacja realności lwh. 92 ks. gr, 
gm. Siołkowa objęta. Nieruchomość wy- 
mieniona 'wystawiona ma licytację jest o- 
ceniona na kwotę 5.013 zł. 19 gr. Najniz- 
sza cena wynosi kwotę 3.842 zł. 13 gr., po- 
niżej tej ceny sprzedaż nie przywzie do 
skutku. Warunki lieytacyjne, które się ni- 
niejszem zatwierdza i odnoszące się do 
tych nieruchomości. dokumenta może każ- 
dy mający chęć kupienia przejrzeć pod- 
czas godzin urzędowych w Sądzie niżej 
wymienionym w Biurze nr. 9. Takie pra- 
wa, wobec których niniejsza licytacja by- 
łaby niedopuszczalna, należy zgłosić do 
Sądu najpóźniej przy wyznaczonym: termi- 
nie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego 
rodzaju co do samej nieruchomosci nie 
mogłyby być już ze skutkiem podnoszo- 
ne. 5795 

Sąd powiatowy. Oddział HH. 

Grybów, dnia 2. lipca 1926. 


ROZMAITE OBWIESZCZENIA. 


„Cg. XL 154/96/3. Edykt. Strona po- 
wodowa Jędrzej Burak, rolnik z Miwerny 
wniosła skargę przeciw stronie pozwanej 
Antoniemu Burakowi o 120 dolarów do 
Lez. Gg. XL 164/26/1. Audjencja do ustnei 
rozprawy zostala wyznaczona na 26 sierp- 
nia 1926 godz. 9 przedpol. w tym Sądzie 
biuro Nr. 116 sala rozpraw IL piętro. Po- 
nieważ miejsce pobytu strony poziwanej 
jest nieznane, ustanawia sie dr. Nowaka, 
adwoxata y > wym Sq 21 kuratorem: kió- 
ry ją będzie zastępował ma jej koszt i nie- 
bezpieczeństwo dotąd, dopóki ona sama 
się nie stawi i nie ustanowi pelnomoczika. 

Sąd okręgowy. Oddział XI. 
Nowy Sącz, dnia 17 lipca 1926. 5796 


UPADŁOŚCI 


Sa 40/26. Edykt. W sprawie ugodowej 
dłużnika Hermana Stattera w Nowym Tar- 
gu audjencję ugodowąy odroczono na dzień 
6. września 1916, godzina 9 i pół. 5819 

Sąd powiatowy, Oddział T. 

Nowy Targ, dnia 28. czerwca 1926. 


S. 19/26/17. Edykt. W sprawie postę- 
powania ugodowego do majatku l.eona -1 
Eljasza Graumanów wskutek przeszkód 
urzędowych odracza się audjeneje ugodowa 
na dzień 6 września 1926 o godz. 10 przed 
południem biuro Nr. 36. 5798 

_ Sad okręgowy. Oddział TV. 
Stryj, dnia 6 sierpnia 1926. 


KURATELE. 


P. 21/20/9. Edyxt. ¡Sad powiatowy W 
Strzyżowie ma podstawie  przeprowadzo- 
nych dochodzeń i uchwały z dnia 20. lipca 
1926 P. 21/20/9 uchyla się zawieszoną ku- 
ratelę nad Józefem Sikorą, gospodarzem W 
Połomji z powodu marnotrawstwa. 5 

Sad powiatowy, Oddział Í. 

Strzyżów, dnia 20. lipca -926. 


% + FIRMY 


Firm. 100/26. Rej. A. 79. Zmiany doty- 
czące firmy już wpisamej. W rejestrze Od- 
dział A. strona 29 wpisano dziś przy firmie 
„Th. Pollak i Syn“ w Lipniku następujące 
zmiany: Ewelina Pollak, spólniczka powyż- 
se) firmy, z powodu śmierci zostaje WY- 
kreślona. Zbiorową prokurę Bertolda Ehren- 
zweiga i Semi Bassa wykreśla się. Udzielo- 
no samodzielną prokurę Bertoldowi Ebren- 
zweigowi, urzędnikowi powyższej firmy, 
zamieszkałemu w Białej, Halenowska 502, 
oraz pani Elzie Pollakowej, zamieszkałej 
w Bielsku, ulica 3. Maja 17. Pomienieni pro 
kurenci będa odtąd podpisywać firmę po- 
wyższą w ten sposób, że pod wypisana 


lub stampilią wyciśniętą osnową firmy po 
polsku lub niemiecku położy każdy z nich 
własnoręcznie swoje nazwisko z dodatkiem 
prokurę wskazującym. 
Sąd okręgowy jako handl., Oddz. II. 
Wadowice dnia 22. maja 1926, 4501 


Firm. 113/26. Rej. A. 191. Zmiany doty- 
czące firmy już wpisanej. W rejestrze Od- 
dział A. strona 191 wpisano dziś przy fir- 
mie „Walenty Wrężlewicz, fabryka wędlin 
w Żywcu“ następujące zmiany: Odnowa 
firmy została zmieniona i ma odtąd opie- 
wać: „Fabryka wyrobów masarskich „Ja- 
nina“ Walenty Wrężlewicz w Żywcu”. Zre- 
sztą wszelkie inne dotychczasowe postano- 
wienia tej firmy, jak: co do rodzaju upraw- 
mionych do zastępowania jej i sposobu pod- 
pisywania firmy pozostają niezmienione. 

Sąd okręgowy jako handł., Oddz. II. 

Wadowice dnia 31. maja 1926. 4502 


Firm. 36/26. Rg. C. I. 84. Uchwała. Do 
rejestru firm spółkowych przy firmie: Ko- 
palmia nafty „Ostoja“ w Klimkówce, spółka 
z ogr. odp. w Krośnie, wpisać należy zmia- 
nę w osobach zawiadowców, a mianowicie: 
zgaśnięcie mocy zasiępstwa zawiadowcy p. 
Wiktora Viomonta i ustanowienie zawiado- 
wcy p. Jama Zaleskiego, inżyniera przemy- 
slowego w Klimkówce zamieszkałego. 

Sąd okręgowy jaka handl., Oddz. IV. 

Jasło dnia 15. marca 1926. 4534 


Firm, 97/26. Rg. A. 48. W rejestrze han- 
dlowym A. przy firmie „Dudziński“, Po- 
tuczek, Rajski, wapienniki i kamieniołomy 
Szaflary i Rogoźnik z siedzibą w Nowym 
Targu“ zarządza się wpisanie, że w miejsce 
zmarłego śp. Franciszka Potuczka wchodzą 
jako posiadacze firmy oprócz pozostałych 
bez zmiany Władysława Dudzińskiego i Jó- 
zefa Rajskiego, Amalja Potuczkowa i Dr. 
Witold Potuczek i że firmę zastępować bę- 
dą spólnicy: Władysław Dudziński, Dr. Wi- 
told Potuczek, Józef Rajski, a podpisywać 
będą w: ten sposób, że pod brzmieniem fir- 
my umieści swój podpis conajmniej dwóch 
z powyżej wymiienionych. 

Sąd okręgowy jako handl., Oddz. IVI. 

Nowy Sącz 1. maja 1926. 454.1 


Firm. 374 i 416. Rg. B. IL. 202. Zmia- 
ny dotyczące firmy spółkłowej już wpisanej. 
Do rejestru wpisano dnia 20. kwietnia 1926. 
Siedziba firmy: Lwów. Brzmienie firmy: 
„Premier“, Polska naftowa spółka akcyjna. 
Zmiany: Dyrektor Andre Dentz i prokurent 
inż. Władysław Fedorski ustąpili. Uchwa 
łami Walnego Zgromadzenia z dnia 10. gri- 
dnia 1925 uwierzytelnioną do Lrep. 100959 
fi z dnia 19. stycznia 1926 uwierzytelnioną 
do Lrep. 101124 zmieniono ust. IM. i MI. 
$-u 29 oraz ust. I. $-u 33 statutu w brzmie- 
niu ustalonem w protokołach dołączonych 
do zbioru załączek. 

Sąd okręgowy cyw. jako handi., Oddz. IV. 

Lwów dnia 6. kwietnia 1926, 4570 


Firm. 951. Rg. A. IV. 264. Zmiany do- 
tyczace firmy spólkowej już wpisanej. Do 
rejestru wpisano dnia 80. czerwca 1925. Sie- 
dziba firmy: Lwów, ul. Trybunalska 1. 4. 
Brzmienie firmy dotąd: Kohn i Ska. Zmia- 
ny: Ze spółki wystąpiłi jawni spólnicy Dr. 
Ignacy Lówenheck, Dr. Izydor Lówenheck 
i Bronisław ¡Lówenheck. Brzmienie firmy 
odtąd: Izydor Kohn. Jedynym posiadaczem 
firmy jest odtąd Izydor Kohn, który sam 
firmę zastępywać i podpisywać będzie. 

Sad okręgowy jako handl., Oddz. IV. 

Lwów dnia 30. czerwca 1925. 4601 


Firm, 1038. stow. DV, 63. Zmiany doty- 
czące stowarzyszenia już wpisanego. Do re- 
jestru wpisano dnia 1. sierpnia 1925. Sie- 
dziba Stowarzyszenia: Sokal. Brzmienie 
firmy; Galicyjska Kasa Kredytowa w So- 
kalu, stowarzyszenie zarejestrowane z ogr. 
Por, Zmiany: Na wniosek Powszechnego 
Związku we własnej pomocy opartych Galic. 
stowarzyszeń we Lwowie zarządza się roz- 
wiązanie i likwidację stowarzyszenia z po- 
wodu nieczynności. Likwidatorem ustana- 
wia się Dra Szymona Wolframa adw. w 


dzie firmę z dodatkiem wskazującym na 
likwidację. 
Sąd okręgowy jako handl., Oddz. IV. 
Lwów dnia 10. lipca 1925. 4603 


Firm. 417. Rg. B. M. 229. Zmiany doty - 
czące firmy spólkowej już wpisanej. Do re- 


-jesbru wpisano dnia 20. kwietnia 1926. Sie- 


dziba firmy: Lwów. Brzmienie firmy: Pierw 

sza Galicyjska Spółka: Akcyjna dla Prze- 

mysłu Naftowego dawniej 5. Szczepanow- 
ski i Ska. Zmiany: Dyrektor Andre Dentz 
ustąpił. 

Sąd okręgowy cyw. jako handl., Oddz. IV. 
Lwów dnia 6. kwietnia 1926. 4569 
Firm. 914. Rg. C. VI. 57 Zmiany doty- 

czące firmy spółkowej już wpisanej. Dio re- 

jestru wpisano dnia 3. lipca 1925. Siedziba 
firmy: Lwów, ul. Pańska 11 A. Brzmienie 
firmy: Przedsiębiorstwo handlowe eksporto= 
wo-importowe „Pont“, spółka z ogr. odpow, 

Zmiany: Umową spisaną we formie aktu 

notarjalnego dnia 15. kwietnia 1925 Lrep. 

99196 zmieniono art. I. i VII. kontraktu 

spółki w sposób jak w odpisie aktu Prg- 

chowanym w zbiorze dokumentów. Brzmie- 
nie firmy odtąd: W. Denkowski i W. Repa 
łteprezentacja firm Krajowych i Zagramicz- 
nych, Spółka z ogr. odpow. 'Dotychczaso- 
wy zarząd ustąpił. Zawiadowcami ustano- 
wono członków spółki Włodzimierza Den- 
kówskiego i Wincemlego Repe, którzy fir- 
mię spółki podpisywać będą w ten sposób, 
iż pod wydrukowamem, stampilją wyciśnię= 

tem lub wypisanem brzmieniem Firmy u- 

mieszczą obydwaj zawiadowcy swoje wła- 

snoręczne podpisy. 

Sąd okręgowy cyw. jako handl., Oddz. IV. 
Lwów dnia 26. maja 1925. 4602 
Firm. 1359/Rg. A. V. 227. Wykreslenie 

firmy spólkowe). Z rejestru wykreślono dnia 

24. października 1925, skutkiem zamknięcia 

przedsiębiorstwa. Siedziba firmy: Lwów, 

Stary Rynek 4. Brzmienie firmy: Hauflig i 

Seidenwurm. 

Sąd okręgowy cyw. jako handl., Oddz. IV. 
Lwów dnia 4, października 1925. 4604 
Firm. 1553/25. Rg. A. V. 260. Wpis firmy 

spółkowej. Do rejestru wpisano dnia 3. 

grudnia 1925. Siedziba firmy: Lwów, Kor- 

deckiego L. 6. Brzmienie firmy: „Pierw- 
sze polskie zakłady czyszczenia i konser- 

wowania żaluzji sklepowych O. Anhauch i 

J. Stein. Przedmiot przedsiębiorstwa: w 

brzmieniu firmy, Rodzaj spółki: Jawna 

spółka handiowa od 20. listopada 1925. Ja- 
wni spólnicy: Oskar Anhauch we Lwowie 

Bernsteina 16, Jakób Stein we Lwowie ul. 

Św. Zońji 1. 7. Podpis firmy: Pod brzmie- 

niem firmy umieszczą swoje podpisy obaj 

spólnicy łącznie. Czas trwania: nieoggani- 
czony. 

Sąd okręgowy cyw. jako handi., Oddz IV, 
Lwów dnia 30. listopada. 1925. 4605 
Firm. 1631/Rg. A. V. 268. Wpis firmy 

spółkowej. Do rejestru wpisano dnia 8. sty- 
cznia 1926. Siedziba firmy: Lwów, ul. Ka- 
zimierzowska 13. Brzmienie firmy: „Gru: 
ber i Speth”, Przedmiot przedsiębiorstwa: 
Handel towarów korzennych. Rodzaj spół- 
ki: Jawna spółka handlowa od 10. grudnia 
1925. Jawni spólnicy: Izydor Georg 2 im. 
Speth, kupiec we Lwowie, ul. Jablonow- 
skich 34, Blima Griber, kupcowa we Lwo- 
wie ul. Gródecka 22. Prokurę udzielono Szy 
monowi Gruberowi. Podpis firmy: pod 
brzmieniem firmy umieści swój podpis któ- 
rykolwiek jawny spólnik samoistnie lub też 
prokurent Szymon Gruber ten ostatni z do- 
datkiem wskazującym na prokurę. Czas 
trwania nieograniczony. 

Sąd okręgowy cyw. jako handl., Oddział FV. 
Lwów dnia 24, grudnia 1925. 4606 
Firm. 1723. Rg. A. V. 15. Wykreslenie 

jawnej spółki handlowej. Z rejestru wykre- 

ślono dnia 24. stycznia 1926 wskutek za- 
niechania przedsiębiorstwa. Siedziba firmy: 

Lwów, Legjonów 1. 36. Brzmienie firmy: 

K. Lebewohń i J. Doniuk. : - 

Sad okręgowy cyw. jako handl., Oddział IV. 
Lwów dria 8. stycznia 1926, 4609 
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11. Wiedeńskie Targi 
3—12 września 1626 


GDZIE WY POZOSTAJECIE ? 
Specjalne imprezy: Międzynarodowa Wystawa M 
Nowości i wynalazki techniczne. — Wystawa me 
dzeń małych mieszk A T 
WYSTAWA RADIOWA (Gmach Wystawy: 320. 1.2 PE 
Wizowanie paszportów zbędne. Z legitymacją Targon ac ezpła u 
przejście granicy Austrji i przejazd mó wiz ac ` 
informacji udziela i legitymacje 
>| | WIENER MESSE A.—G., WIEN, VII. i 
edsta wiciele Wiedeńskich Targów 
1. Pelczyńska 35. 
Jagiellońska 20/22. 
Radca Handlowy Oskar Fabian, ul. Legionów 5. | 
Monoket Co., Tow. Ake. dla Miedzyn. Transportów, ul. 3. Maja 5. 


jak również honorowi „prz 
we Lwowie: Konsulat Austriacki, u 
Biuro Podróży „Orbis , 


3076 


PRZYBYWAJĄ KUPUJĄCY NA | 


Międzynarodowe 


otocykli. — Wystawa węglowa. — 
bli ze specjalnym działem urzą- 


. września 1926.) 


y przez Wszelkich 


wydaje za cenę 24. 7.— 
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